WATT - Mod. 48 


6NK7 GT 6Q7G 


6V6G 



4 0/1 l/2 V 


WATT RADIO • Mod. WATT 48 • Gamma medic da 3D0 a 187 m, gamma eortc da 5$ a 18 m. Media frequnixa 160 kc/a. SensiLiliU di 

potrnra 0,*! mV. Potrnia dWita 3 W. Connumo 35 W. 
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